CBF - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE FUTEBOL 


SUMULA ON-LINE 
Campeonato: Campeonato Brasileiro - Série A/2024 Rodada: 
Jogo: Corinthians / SP X Botafogo / RJ 
Data: 01/06/2024 Horário: 21:00 Estádio: Arena Corinthians / Sao Paulo 


Arbitro: Anderson Daronco (FIFA / RS) 

Arbitro Assistente 1: Bruno Boschilia (FIFA / PR) 

Arbitro Assistente 2: Tiago Augusto Kappes Diel (AB / RS) 

Quarto Arbitro: Jefferson Ferreira de Moraes (AB / GO) 

Assessor: Antonio Pereira da Silva (CBF / GO) 

Delegado Local: Rogerio Menezes Lopes (FD / SP) 

VAR: Pablo Ramon Goncalves Pinheiro (VAR-FIFA / RN) 
AVARZ: Paulo Roberto Alves Junior (AB / PR) 

Observador de VAR: Roberto Perassi (CBF / RJ) 

AVAR: Andre da Silva Bitencourt (AB / RS) 


Cronologia 


1º Tempo 2º Tempo 
Entrada do mandante: 20:50 Atraso: Não Houve Entrada do mandante: 21:59 Atraso: 
Entrada do visitante: 20:50 Atraso: Não Houve Entrada do visitante: 21:59 Atraso: 
Início 1º Tempo: 21:00 Atraso: Não Houve Início do 2º Tempo: 22:02 Atraso: 
Término do 1º Tempo: 21:47 Acréscimo: 2 min Término do 2º Tempo: 22:54 Acréscimo: 
Resultado do 1º Tempo: 0 X 0 Resultado Final: 0 X 1 


Relação de Jogadores 


Corinthians / SP Botafogo / RJ 


Apelido Nome Completo CBF Ne] Apelido Nome Completo CBF 
2 


Jogo: 66 


7 


Não Houve 
Não Houve 
Não Houve 


7 min 


22 Carlos Carlos Miguel dos Sa... T(g) P 534596 12 John John Victor Maciel F ... MOER 385767 
2 Matheuzinho Matheus Franca Silva UIR 565578 3 | Halter Lucas Halter TARR 440063 
3 Felix Torres Felix Eduardo Torres ... TAE 836943 5 Danilo Danilo Barbosa da Silva TP 352677 
9 Yuri Alberto Yuri Alberto Monteir ... TARR 436395 6 Tche Tche Danilo das Neves Pinheiro T P 308348 
10 RODRIGO GAI Rodrigo Garro RR 836677 7 Luiz Henrique Luiz Henrique Andre ... Tl 523841 
14 Raniele Raniele Almeida Melo Tt 512119 10 Savarino Jefferson David Sava ... TIRER 694075 
25 Cacá Carlos de Menezes Junior T P 510110 11 Junior Jose Antonio dos San ... TP 540268 
27 Bidon Breno de Souza Bidon Tp 660172 15 Bastos Bartolomeu Jacinto Q ... TIRE 825297 
36 Wesley Wesley Gassova Ribei... T P 686457 17 Marlon Fre ... Marlon Rodrigues Freitas T P 405713 
46 Hugo Hugo Ferreira de Farias wR 403342 22 D Damian Nicolas Suáre ... T P 838320 
77 IGOR Igor Caique Coronado TR 838281 66 Cuiabano Luis Eduardo Soares ... TIPR 613238 
32 Matheus Do ... Matheus Planelles Donelli R(g) P 541820 1 Gatito Fer... Roberto Junior Ferna ... R(g) P nas) 
Caetano Joao Victor Andrade ... Ra 310842 4 Mateo Ponte Mateo Ponte Costa Gt | IP 821261 
Fausto Fausto Mariano Vera at | IP 776923 8 Patrick de ... Patrick de Paula Carreiro R P 453232 
11 Angel Romero Angel Rodrigo Romero... R P 507462 9 Tiquinho Francisco das Chagas... R P 301823 
13 Gustavo Gustavo Henrique Vernes R P 186450 16 Hugo Hugo Gonçalves Ferre ... R P 520940 
17 Giovane Na... Giovane Santana do N ... R P 582628 20 Alexander ... Alexander Nahuel Bar ... RARR 836858 
19 Mosquito Gustavo Henric da Silva RETR 308275 25 Kauê Kauê Rodrigues Pessanha R P 645246 
20 Pedro Raul Pedro Raul Garay da Silva R P 502361 26 Gregore Gregore de Magalhaes... R P 314357 
21 Matheus Bidu Matheus Lima Beltrao ... RARR 502230 67 YARLEN Yarlen Faustino Augusto R P 716709 
26 Guilherme ... Guilherme Sucigan Ma... R |P 629792 70 Romero Oscar David Romero V... R P 845879 
35 Léo Mana Leonardo Mana Hernandes R P 620577 77 Diego Hern ... Diego Manuel Hernand ... R P 815856 
44 Moscardo Gabriel Silva Moscar ... RENE 686468 79 Fabiano Fabiano Rodrigues Pereira R P 678661 
T = Titular | R = Reserva | P = Profissional | A = Amador | (g) = Goleiro 
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Comissão Técnica 


Técnico: Antonio José Cardoso De Oliveira Técnico: Artur Jorge Torres Gomes De Araújo Amorim 
Assistente Técnico: Bruno Amorim Lazaroni Assistente Técnico: Franclim Pereira Da Silva Maia Carvalho 
Médico: Leonardo Kenji Hirao Médico: Gustavo De Albuquerque Dutra 

Treinador De Goleiros: Diego De Almeida Favarin Treinador De Goleiros: João Pedro Campos Cardoso 

Preparador Físico: Reverson Bastos Pimentel Preparador Físico: Tiago Andre Lopes Senra 

Massagista: Alexandro Goncalves Dias Massagista: Anderson De Paula Nunes 


11 


13:00 2T NR Jose Antonio dos Santos Junior Botafogo/RJ 


NR = Normal | PN = Pênalti | CT = Contra | FT = Falta 


Cartões Amarelos 


1T/2T EM Nome do Jogador 


28:00 1T 7 Luiz Henrique Andre Rosa da Silva Botafogo/RJ 


Motivo: A3. Retardar o reinício do jogo - Por retardar o reinicio de jogo ficando na frente da bola durante a execução de um tiro de 
meta adversário 


34:00 1T 36 Wesley Gassova Ribeiro Teixeira Corinthians/SP 
Motivo: A2.1. Reclamar / protestar (verbalmente ou por gestos) ostensiva e ofensivamente contra decisão da arbitragem. - Por 
protestar de maneira acintosa contra as decisões da arbitragem chutando a bola para longe 

39:00 am 3 Felix Eduardo Torres Caicedo Corinthians/SP 
Motivo: A1.13. Dar uma entrada contra um adversário de maneira temerária na disputa da bola - Por dar uma entrada temerária na 
disputa de bola contra seu adversário 

19:00 2T 70 Oscar David Romero Villamayor Botafogo/RJ 
Motivo: A1.3. Cometer uma falta tática para impedir um ataque promissor - Por cometer uma falta tática impedindo um ataque 
promissor durante a disputa de bola 


25:00 27 5 Danilo Barbosa da Silva Botafogo/RJ 


Motivo: A1.13. Dar uma entrada contra um adversário de maneira temerária na disputa da bola - Por dar uma entrada temerária na 
disputa de bola contra seu adversário 


34:00 2T 17 Marlon Rodrigues Freitas Botafogo/RJ 


Motivo: A1.11. Golpear um adversário de maneira temerária na disputa da bola - Por golpear o braço de seu adversário de maneira 
temerária na disputa de bola 


Cartões Vermelhos 


NÃO HOUVE EXPULSÕES 
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Ocorrências / Observações 


Foi respeitado um minuto em homenagem póstuma as vítimas do rio grande do sul e também ao senhor joa justino amaral dos santos ex 
jogador do guarani, corinthians e titular da seleção brasileira de 78. 


Motivo de atraso no início e/ou reinício, e de acréscimos: 
Não houveram atrasos. acréscimos devido a substituições e reposição de bola. 


Observações Eventuais 


Nada houve de anormal 


Relatório do Assistente 


Nada houve de anormal. 


Substituições 


16:00 2T | Corinthians/SP 19 - Gustavo Henric da Silva 36 - Wesley Gassova Ribeiro Teixe... 
18:00 2T  Botafogo/RJ 70 - Oscar David Romero Villamayor 7 - Luiz Henrique Andre Rosa da... 
23:00 2T — Corinthians/SP 11 - Angel Rodrigo Romero Villama... 27 - Breno de Souza Bidon 

29:00 2T  Botafogo/RJ 9 - Francisco das Chagas Soares ... 10 - Jefferson David Savarino Qui... 
29:00 2T Botafogo/RJ 26 - Gregore de Magalhaes Silva 5 - Danilo Barbosa da Silva 

38:00 2T  Corinthians/SP 5 - Fausto Mariano Vera 2 - Matheus Franca Silva 

43:00 2T Botafogo/RJ 16 - Hugo Gonçalves Ferreira Neto 6 - Danilo das Neves Pinheiro 

43:00 2T Botafogo/RJ 67 - Yarlen Faustino Augusto 11 - Jose Antonio dos Santos Junior 
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